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Nr. 318 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN TONY VAN DIJCK 

Voorgesteld 20 april 2016 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de ECB de rente verder heeft verlaagd naar 0%; 

overwegende dat hierdoor de dekkingsgraden van pensioenfondsen 
aanzienlijk zijn verslechterd; 

overwegende dat de verplichtingen van pensioenfondsen met 70 miljard 
euro zijn toegenomen door de introductie van de nieuwe rekenrente; 

verzoekt de regering, weer de vaste rekenrente in te voeren om te 
voorkomen dat pensioenfondsen onnodig moeten korten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Graaf 
Tony van Dijck 
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